524
VIII. Gemische aus zwei Stoffen.
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Der Wert des Absorptionskoeffizienten a 1st fiir die ver-schiedenen Gase und Losungsmittel sehr verschieden und hangt auBerdem in hohem Grade von der Temperatur ab. Es gilt mit Wasser als Losungsmittel fiir die Gase
Luft      Sauerstoff    Kohlensaure    Ammoniak										
bei    0°    a = 0,0288        '0,0489              ' 1,713                  1300										
10°             0,0226          0,0380                 1,194                 1024										
20°             0,0187          0,0310                -0,878                    622										
30°                —              0.0261                 0,665                     —										
45°                —				—                     0,479                    —						
50°             0,0130          0,0209                   —                     341										
60°                -				~~                     0,359                    —						
80°                —              0,0176                   —                       —										
100°             0,0115          0,0170                   —                        91 •JQQ                                                                                                                                                                                .._....										
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				Pig. 214.						
Wahrend also 1 1 Wasser bei 0° 760 mm nur 28,8 com Luft auf-nehmen kann, kann die gleiche Wassermenge 1,713 1 Kohlensaure und 1300 1 Ammoniak absorbieren.
In Fig. 214 sincl ferner die von 100 g Wasser absorbierten Am-moniakgewichte bei Temperaturen zwischen 20° und 150° und Driicken von 0 bis 9 at abs als Ordinaten zu den absoluten Gesamt-driicken der Losungen als Abszissen aufgetragen1). Bei Giiltigkeit des Henryschen Gesetzes waren die Kurven fiir alle Temperaturen
l] Nach'Forsch. Arb. 63/64, Hilde Mollier, Der Dampfdruck von Am-moniaklosimgen. (Daselbst weitere ausfiihrliche Angaben iiber die Verhaltnisse der wasserigen Ammoniaklosungen).iet. Wurde diese Wand nicht vorhanden sein, so wiirde der geloste Stoff aus der Losung in das reine Losungsmittel iibertreten. In diesem Bestreben wird er.
